Marya Fitkowska 


przezywszy lat 36, opatrzona SS. Sakramentami, w dniu 14 Styeznia 1875 roku 


zakończyła życie. 
W żalu pogrążona Siostra, zaprasza Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wvpro- 


wadzenie zwłok z domu pod L. 277 przy ulicy Sławkowskićj w Sobotę dnia 16 b. m. o godz. 2 


po południu wprost na Cmentarz, oraz na 


MSZĘ S. ZALOBNA 


w Poniedziatek d. 18 b. m. w kosciele OO. Reformatów o godz. 10 rano odprawié sie majace. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


